Strom - Spannunqsschema fur S311 Wu. WL, 
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Leistungsverbrauch mif Dyn.Lautsprecher 43 Watt. 

Stromaufnahme bei: 240 Volt 0.48 Amp. 

220 Volt 0,20 Amp. 


150 Volt 
125 Volt 
110 Volt 


0,20 Amp. 
0,29 Amp. 
0.35 Amp. 
0, 40 Amp. 
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AHe Spannungen sind gegen die Monfageplatte gemessen. 
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